BT27.35-P-0003-01A Primary pump non-return valve dispensed with| 722.5 | k 


TRANSMISSION  722.5## ## as of 3652931 


Serieneinsatzdaten/Anderungen/Neuerungen 


Getriebe/ | Füll- | Gertr.-End- | Gertr.-End- | Prod.-Zeit- | Prod.-Zeit- | Art und Grund der Änderung Verweis/Bemerkung 
Lenk- Nr. | Nr. ab Nr. bis raum ab |raum bis 

getriebe 

722.5 3652931 


The primary pump non-return valve (arrow) is 
dispensed with as of transmission ident. end 
no. 3652931 


P27.35-0214-06 
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